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この接続•設定ガイドでは、本機とブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤー、 DVD レ 
コーダー、衛星放送チューナー、ケーブルテレビチューナー、テレビ、スピーカー、サフウーファー 
の接続と、 マルチチャンネル音声をお楽しみいただくために必要な設定を説明しています。詳 
しくは、付属の取扱説明書をご覽ください。 


準備2:スピーカーを接続する 

お手持ちのスピーカーの数と種類に合わせて、必要なスピーカーを接続して<ださい。 

スピーカーコードと端子について 

• スピーカーコードは部屋の広さに合わせて必要な長さのちのをご用意ください。 

• スピーカーコードには別々の色や記号び記されていることびあります。それらを元に +( プラ 
ス)側と一（マイナス)側のどちらに接続するかをミ夫めると、+と一を間違わずに接続でをます。 
スピーカーの®端テはアンプの©端テに、©端テは©端子に接続してください。 

• スピーカーコードの接続のしかたについては、下のイラストをご覧ください。 



SPEAKERS ボタンについて 

使用するフロントスピーカーシステムを選べます。詳しくは、取扱説明書の r フ□ントスピーカー 
を選ぶ」をご覧ください。 


凸回フ□ント スピーカー ( L / R ) 



センタースピーカー 
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準備 1: スピーカーを設置する 


図は、7本のスピーカーとサブウーファーによる、 7.1 チャンネルスピーカーシステムの構成例 
です。詳し<は、取扱説明書をご覽<ださい。 

因〜团は、「準備2:スピーカーを接続する」の回〜田!と対応しています。 



囚曰サラウンド スピーカー ( L / R ) 


图フロントスピーカー ( L ) 田フロント八イスピーカー ( R )* 

固フロントスピーカー(の 


サラウンドスサラウンドス 


回フロント八イス 
ピーカー （ L )* 


回センター 
ス ピーカー 



回サラウンド 
スピーカー ( L ) 


固サラウンド 
スピーカー(の 

因サラウンドバック图ヴラウンドバック 
スピーカー （ L )* スピーカーの)* 


サラウンドバックスピーカーとフ□ント八イスピーカーは同時に使用できません。 



サラウンドバックスピーカー ( L / R )/ 田 n フ□ントハイスピーカー ( L / R ) 


サラウンドパックサラウンドパック 
スピーカー ( L )/ スピーカー ( R )/ 
フ□ント八イス フ□ント八イス 

ピーカー ( L ) ピーカー ( R ) 



サブウーファ- 


サブウーファ- 


国 



モノラル音声コード(別売) 






















準備 5 :自動音場捕正機能を使ラ 

自動音場補正機能によって、自動的にしツ下の項目を測定し、最適なサラウンドサウンドを設定 
でをます。 

• スピーカーの有無 
• スピーカーのレベル 
• スピーカーの距離 
• スピーカーのサイズ 
• スピーカーの極性 
• 周波数特性 



サラウンドバックスピー フロント A イスピーカーを 

力一を巧5場を 巧5場を* 


* スピーカーバターンの設定をフ□ント八イスピーカーびある設定にして<ださい。 
詳し<は、取扱説明書の r その他の操作をする」の 「SPEAKER メニュー」をご覧く 
ださし、。 



1 測定巧のマイク(付属)を本機前面の 
AUTO CAL M に端子につなぐ。 

2 マイクを設置ずる。 

マイクは実際に視聴する位置に設置し 
ます。ちと同じ高さになるように、台 
や兰脚を使って固定してください。 

3 アンプメニューを押ず。 

4 ♦または♦を繰り返し押して 「 A.CAU 
を選び、©または■►を押ず。 

「 START 」 び表示窓に表示されます。 

5 ©を押ず。 

測定び始ま D ます。 

自動音場補正機能につして詳しくは、本機に 
付属の取扱説明書の r 自動でスピーカー設定 
する（自動音場補正機能)」をご覧ください。 

ごま意 

• スピーカーとマイクの間に障害物びあると正し 
く測定でをません。測定開始前に測定エ U ア(機 
器の設置エ U ア)の外側に出てください。 

• 低音域び低すざる場合は 、 SPEAKER メニューで 
スピーカーのサイズを設定してください。詳し 
くは、本機に付属の取扱説明書をご覧<ださい。 


準備6:その他の機器を設定 
する 

本機につないだ機器の音声をスピーカーから 
出力するために、さ機器の設定を行ってくだ 
さい。 

詳しくは、さ機器の取扱説明書をご覧くださ 
い。 

設定び終わったら 

本機をお使いいただけます。 U モコンの入力 
切 D 換えボタンで再生する機器を選んでくだ 
さい。本機の操作について詳しくは、取扱説 
巧書をご覧ください。 
























































